
PHILIPS RADIO • Mod. BI570/A. Superetrrodina a 3 |»mme d’onda. ron EBL1 finale e EM4 indicative di sintonia. Potema di 

uscita: 3,5 w. Media frequenza: 468 kc/a. Taratura come per il mod. BI 560/A. 
























